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19.09.2008  Cuma  akşamı  21.00  sularında,  Cumhuriyet  mahallesi  Güngör  Sokak  da  ikamet 
eden  , Ahmet  Güngör'e  ait  meskende  elektrik  kontağından  kontağından  kaynaklanan  yangın 
çıktı.  Can  kaybına  neden  olmayan  yangında  maddi  hasar  meydana  geldi. 
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